Dr inz. MIECZYSLAW 


DAMASIE WILL 


Prof. Nadzwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 

Kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn, Dziekan 

Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych, odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi i Medalem X-lecia PRL 


zmarł w dniu 2 stycznia 1966 roku. 


W Zmarlym traci Uczelnia długoletniege pracownika nauki 
i oddanego przyjaciela i wychowawcę młodzieży. 


Pogrzeb odbędzie się w dniu 5-go stycznia 1966 roku 
o godzinie 12-tej na cmentarzu rakowickim. 
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